STANISLAW SZYTYLINSKI 


emer. urzednik Magistratu, 
b. długoletni naczelnik Okręgu VI. i naczelnik „Sokola“ tarnopolskiego 


przeżywszy lat 75, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 19 lipca 1912 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 238 Warszawskie (willa p. Barańskich) nastąpi w niedzielę 
dnia 2r b. m. o godzinie 5 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny 
obrzęd stroskana żona, córka i wnuk zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych 


i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Floryana. 


Zaktad pogrzebowy „Goncurdia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczezański 2 Oruxarnia Związkowa w Krakowie. ul. Mikołajska L. 13 


